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PictBridge 


カメラとプ u ンターを直接つないで 
プ u ントする 
(PictBridge 機能） 


このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありびとラございまず。 

本書は FinePix F61 0の使用説明書では説明されていない機能のみを記載しています。 
PictBridge (ピクトブリッジ）機能をお使いになる前には必ず、本書とあわせて 
FinePix F61 0の使用説明書をお読みください。 


> ict 己 rid 巨 e とは？ 
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円 ctBridge 対応のプリンターが 
あれば、パソコンを使わないで力 
メラとプリンターを直接つないで 
プI」ントでをます。 



•カメラをプリンターにつなぐ前にカメラの設定をしてくだをい。 


①電源スイッチをスライドさせて、"〇" 
に合わせます。 

霞" MENU/ 日 K" ボタンを押して、 y - ZL - 
を表示します。 

@"イ►"で"邸"各種設定を選び、 

で" SET-UP" を選びます。 

©"MENU/ 日 K" ボタンを押して、 SET- 
UP 画面を表示します。 

⑥ "▲▼"で "US 目設定’’を選び、 

で' " a 与"を選びます。 

©変更後 "MENU/OK" ボタンを押して決 
定します。 

⑦ 力;< ラの電源を切ります。 

广 ♦注意 ♦ -^ 

USB 設定び "a 与’のまま、パソコンと接続しないでください。 

誤ってバソコンと接続した場合は、次の操作を行ってください。 

• Windows の場合 

① 「新しい八ードウェア」（または「スキャナ 
とカメラ」）ウィプードび表示されます。 

ウイヴードび表示されない場合は、③に 
進んでください。 

② r キャンセル」ボタンをク U ックします。 

③ パソコンからカメラを取りかします。 
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参 Macintosh の場合 

①ドライバを探す画面などび表示されます。 
画面び表示されない場合は、③に進んで 
ください。 

③ r キャンセル」ボタンをク U ックします。 

③パソコンからカメラを取り外します。 


SET-UP の USB 設定を変更します。 
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プリントしてみましよラ 



①カメラとプリンターを Fine 円 X F61 日専用 US 巨 
ケーブルで接続します。 

霞プリンターの電源を入れます。 

! 本機では用紙サイス設定や印字品質などプI」ンターの設 
定はでをません。 

/カメラに AC パワーアダプター AC- 巳 VW を接続するこ 
とをおすすゆします。 

本機で フォーマツ トした xD- ピクチャーカードをご使 
巧ください。 

/カメラに付属の Fine 円 X F 臣1日専用 US 日ケーブルをご 
使用ください。 
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①電源スイッチを " 6 " または"囚"に合わせ、電 
源を入れます。 

感" （接続先確認中） "と表おされ、しばらくするとメ 
ニュー画面が表示されます。 


•/；>< ニュー画面び表おされない場合は、 US 日設定び 
"a 与’’になっているか確認してください。 

/プ U ンターによっては使えない機能びあります。 


カメラでプリント予約 （DPOF) の設定をしている場合 



①"▲▼"で "a 予約プリント"を選びます。 
感 "MENU/OK" ボタンを押します。 


/ " 1 予約があり重~せん 1 " と表おされた場含はフ U ント予 

約されていません。 

予約プ1」ントでプ IJ ントする場合は、あらかじめ本機で 
DPOF 設定する必要びあります。 FinePix F 目1日の使用 
説明書（—日9ページ）をご参照ください。 

/ DP 日 F で"日付 ON" に設定しても、日付プ U ントに対応 
していないフ U ンターの場合、曰付び印字されません。 
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"MENU/OK" ボタンを押すとデータが転送され、 
プリント予約したコマが連続してプリントされます。 


! "BAC ぐボタンを巧すとプ U ントを中止できます。フリ 
ンターによってはすぐにプ1」ントを中止できない場含 
や、プ U ントの途中で停止ずる場合びあります。動作の 
途中で動かなくなった場合は、カメラの電源をいったん 
切って、をラー度入れ直して<ださい。 













プリント予約 （DPOF) を使わず、コマを指定してプリントする場合 （1 コマプリント) 



①"▲▼"で"日付なしプリント"か"日付ありプリ 
ンドを選びます。"日付ありプリント"にする 
と、プリントに日付が印宇されます。 

感 "MENU/OK" ボタンを押します。 


/日付プ1」ントに対応していないプ1」ンターに接続した場 
含は、"曰付ありフリント"び選択できません。 

①で設定するコマ（ファイル）を選びます。 

でプリントするコマ（ファイル）にプリ 
ント巧数を1〜99枚まで設定でさます。 


I 動画はフリントできません。 

"MENU/ 日 K" ボタンを巧すとデータが輯送され、 
指定された枚数のプリントが開始されます。 
続けてプリントするには手順ん5を繰り返します。 
プリントが完了した5 "BACK" ボタンを押してく 
ださい。 


/ " BACK " ボタンを巧すとフ U ントを中止できます。フ U 
ンターによってはすぐにフ U ントを中止できない場合 
や、プリントの途中で停止する場含びあります。動作の 
途中で動かなくなった場合は、カメラの電源をいったん 
切って、わラー度入れ直してください。 


’♦プリンターと接続を切るには ♦ 



① カメラの画面に " 厂プリント中 r と表示されていな 
いことを確認します。 

② カメラの電源を切り、 US 目ケープルを取りがします。 





♦メッセージ表示一覧 


メツセー ジ表示 


うしてください 


1} ま続できませんでした] 


• US 巳ケープルの接続を確認して < ださい。 
•プリンターの電源び入ってレるか確認してくださレ。 


[プリンターエラ ー I 


プリンターエラー 
ち開し ますか？ _ 


[プリントできません 


プリントできない 
_コマです_ 


•プリンターの用紙切れやインク切れびおいか確認してください。 
•プリンターの電源をいつたん切つてから、再度入れてください。 
• お使いのプ U ンターの使用説明書をお読みください。 


•プリンターの巧紙切れやインク切れびおいか確認してください。プリンター 
エラーを解消すると自動的にプ U ントび再開されます。確認後ちエラーメッ 
セージび消えない場合は ‘MENU/0 ぐボタンを押して、プ U ントを再開し 
てくださし)。 


•お使いのプリンターの使巧説明書をご覧になり、プ U ンターび J 円 F-JPEG、 
Exif-JPEG 形式の画像フオーマツトに対応しているかご確認ください。対 
] 応していない場合はプ U ントでをません。 

•本機で撮影したデータですか？本機で撮影したデータけ外はプ U ントでさ 
ないことびお0ます。 


•動画はプ U ントでをません。 

•本機で撮影したデータですか？本機で撮影したデータけ外はプ U ントでさ 
ないことびお0ます。 


プリンター優を操作中 
( a 予約プリント中）_ 


• PictBridge 対応の弊社製プ U ンターか6プリント操作を行ったときに表示 
されます。詳しくはプリンターの使巧説明書をご覧ください。 


《PictBridge (ピクトブリッジ）機能は、接続するプリンターの機能や状態によっては、動作の途中で動かなくなってしま 
ラ場合びあります。その場合は、カメラの電源を一旦切って、ちラー度入れ直してください。 
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富±写真フイルム株式会社 


♦本製品に関するお問い當わせは… 

富±フイルム FinePix サポートセンター 

ナビダイヤル ^ 0570 -00-1 060 

tnaBWOK * (巿內通話料をでご利用いただけます） 

携帯電話 - PHS からは… 

TEL 0424-81-1673 
FAX 0424-81-0162 

(月曜日〜を曜日午前9:00〜午後5:40 ±日ネ兄祭日■(木み） 

※曜日、時間帯によっては電話がかかりづらい場合がありますのでご了承くださし、。 


参本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧くださし、。 


http://www.fujifilm.co.Jp/ または http://www.finepix.com/ 

轉なホームぺージの自己解決に役立つ 「 Q & A 検索」もご利用くださし、。 


参修理の受付けは… 

カメラの使用説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。 


参本製品切かの富±フイルム製品のお問い合わせは… 

お客様コミュニケーシヨンセンター(月曜日〜金曜日午前9:30〜午後5: 00) TEL 的-3406-2982 


この巧紙は、再生姑 
を使届しています。 
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